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ご使用の前に 


FUJITSU 


取扱説明書 

上手にご利用いただくために 


正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説 
明書」をよくお読みください。 

ご使用中にわからないことや不具合び生じたとをにお役に立ち 
ます。 

特に、 を全上のごを意 は必ず読んで正しくお使いください。 
お読みになった後は、お使いになるちびいつでち見られるとこ 
ろに「保証書」ととちに化ずな存してください。 


電気力ーペット 
(電磁波低減タイプ） 

お名 HC-13B1H-T 



保証書別添 


4 4 6 6 6 
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ご使用の前に 


安全上のごを意 


•ご使用の前に、この『安全上のごま意』をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
•この項目は、いずれち安全に関する内容ですので、必ず守ってください。 

•『危険』『警告』『ミ主意』の意ははなのよラになっています。 


么を険 

取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷を負ラを険び切迫して生じることび想定されるちの。 

么警告 

取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷を負ラ可能性び想定されるちの。 

2:1;^注意 

取扱いを誤った場合、使用者び軽傷を負5を険び想定されるちのおよび物的損害のみの発生び想定されるちの。 


♦絵表示の意味は次のよラになっていまず。 

f - 


A 

、 

A 記号は、を険-警告-ま意を告げるちのです。 



&記号は、禁止の行為を告げるちのです。記号の中や近<の絵は具体的な禁止内容を表しています。 

(左図の場合は、分解や修理-改造の禁止） 

を 

\ 

• 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。 
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください） 

ノ 


水危険 


ほ温やけどや熱中症（脱水症状など）を起こす恐れあり 
次のような方びお使いのとをは特に注意する 

乳幼お、自分で温度調節のでをない方、皮膚感覚の弱いち、お子様、お年寄り、 
皮膚の弱いち、眠気を誘ラ薬（睡旧薬、かぜ薬など）を服用されたちや深ミ酉- 
疲労の激しいち。比較的ほい温度 （40 〜己〇で）でち長時間、皮膚の同じ場所 
に触れていると化温やけどの原因になります。 


お温やけどや熱中症（脱水症状など）を起こず恐れあり 

とをどを体を動かすなど、ま意して使用してください。 




就寝用暖房器具として使用しない 


ほ温やけどや熱中症 
(脱水症がなど）の 
原因にな0ます。 



カバーをはずして使用しない 


0 


低温やけどや熱中症 
(脱水症状など）の 
原因にな0ます。 




0 


^ 警告 

改造はしないまた、修理技術をむがの人は、分解や修理をしない ^ 

火が•感電-けびの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。 C a ) 

本体を針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけ 
たり、硬くて重いものを載せたりしない 

内部の発熱体を傷め、火 . 

災•感電の原因になりま 

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセン 
卜の差込みびゆるいときは使用しない 

感電-ショート-発火の原因に 
なります。 . 

政 

卜'少 ( S ) 
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安全上のごを意（つづき) 


巧ぺージへつづく 


_ A 告_ 

電源コードを傷っけたり、破損したり、加工し I 本体を、シワのある状態で使わない 

た 0、 無理に曲ばた 0、 引っ張ったり、ねじっ 内部の発熱体を傷め、乂巧-感電の原因になります。 

たり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、 

また、重い物を載せたり、 

挟み込んだりしない 

電源コードび破損し、火災.感電の 
原因になります。 



交流100 V むがでは使用しない 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し 



么注意 


電源プラグを巧くときは、電源コードを持たず使用時むがは、電源プラグをコンセントから巧 
に必ず先端の電源プラグを持って引を巧く く 


感電やショートして発火する 
原因になることびあります。 




けびややけど、絶縁劣化によ 
る感電-漏電乂巧の原因にな 
ることびあります。 



アイ□ン台として使用したり、加熱物（ホットナフタリンなどの防虫剤は使用しない 



プレートやガスコン□など）を置かない 


熱で本体を傷め発火する原因 
になることびあ0ます。 



タコ足配線はしない 


0 


コント□-ラー部を傷め、 
過熱し火災の原因になる 
ことびあ0ます。 



0 


めれた手で電源プラグの巧を差しをしたり、コ 


発熱によって火災.感電の原因になることびあります。 ント□—ラーの操作をしない 



感電の原因になることびあり 
ます。 


0 

スプレー生などを本体の上や近くに置かないコント□ーラーに水やお茶をこぼさない 




爆発や火災の原因になることびあります。 



0 


万一こぼしたとさは、発煙 
や発火の恐れびありますの 
で、直ちに使用を中止し、 
お買い上げの販売店の点検 
を受けてください。 
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安全上のごミ主意（つづき) 


A ま后、 

犬や猫などのぺットの暖房用には使用しない 

ぺットび本体や電源コード 
を傷め、火が-感電の原因 ] 

|しなることびあります。嗦 

7^0 

巻いたままや、巧りたたんだまま、また、凹凸 
や段差のあるところでは使用しない 

発熱体を傷め、火災-感電の原因になることびあります。 

0 

座布団など保温性のよいちのを長時間同じ場所に載せない 

その下の部分だけび局部的に熱<な0、置いた物や床材びを色したり、本体び故障する ] 
原因になることびあります。また、物を置いた場所しツ外の表面温度びめるくなる原因に / 
なることびあります。 

/ 

ぶ G) 


知っておいていただをたいこと 


※熱に弱い床材びあります。 

•電気カーペットの裏面は、約40〜60でになります。またクッションなどを長時間同じ場所にのせていると、その下の部分 
だけさらに温度び高くなります。 

♦床巧、フ n - U ングなの種類によっては、を色したり、変あ、反り、すき間び空くなどするおそれびあります。 

• 特に白木や天然木の床材、塩化ビニール製の床材はご注意<ださい。 

♦床に熱を伝えにくくするため、ち足のない敷物（フェルト生地）や巧地（シーツやち巧）などを敷を断熱してください。 


ご使用に際して） 


参熱が逃げやすい床面でお使いの場合 

この電気力一ぺットには r 連続通電防止機能 I びついてい 
ます。この機能は運転中、 温度調節機能が働かない状態が 
2 時間続<と自動的に暖房運転が停止 し、万一の過熱を防 
止するちのです。（ランプは点灯しています。）板の間など 
熱び逃げやすい床面でお使いの場合や室温の化いとをにち 
同様な状態になり、作動する場合びあります。この場合は 
電源/温度調節ツマ5を一度「切」にしてから、再度「入」 
にしてお使いください。熱び逃げやすい床面でお使いにな 
る場合は、電気力一ぺット本体の下全体にち足のない一般 
のカーペット、フェルト、ち巧などを敷いてください。 
豚 ドス 


一ぺットを數くときのお願い 


新しい畳の上でお使いになる場合 

新しい畳の上でお使いになると、電気カーぺット本体の下 
の畳び変色することびあります。これは青畳び直射日光で 
変色するのと同じ現象です。 


♦ コント□ーラーから発生する音について 

使用中、コントローラーからとをどを「カチッ」と音びし 
ますび、これは温度調節機構の動作音で故障ではあ0ませ 
ん。 


コント□ーラーが暖か<なることについて 

使用中、コント□ーラーび暖かくな D ますび、故障ではあ 
りません。 


参本体について 

• 使い始めは巧りたたんでお包されているため、巧 D ジワ 
び目立つことびあります。平らな床面に広げて巧りジワ 
をよく伸ばしてご使用いただくことで、徐々に少なく 
なつていをます。 

•本体裏面は、すべり止め加工びしてあります。フ□一 U 
ングの床などですべるのを軽減します。 


参使い始めのカバーについて 

•少しにおラことびありますび、ご使用にともない少なく 
なっていをます。 

•巧りジワび目立つことびありますび、ご使用にともない 
少なくなっていをます。 

• カバーに遊び毛び出ることびあります。その場合は掃除 
機で吸い取ってください。掃除をするにとちない少なく 
なつていをます。 


参設置場所について 

• ラジオやコードレス電話に雑音び入ったり電波時計び受 
信しにくくなることびあります。その場合は、已 0 cm 
しツ上離したり向をを変えてください。また、テレビの画 
面にノイズび入るよラな場合はテレビのアンテナケーブ 
ルを電気カーペットのコンセントから離すなど、位置を 
変えてみてください。 

• 高周波を利用した機器（超音波ミ台療器や工業用5シンな 
ど）、無線機などのそばで使用しないでください。故障 
の原因になることびあります。 
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各部の名前と働を 
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各部の名前と働き（つづき) 



電磁波低減タイプについて 


この電気カーペットは、特殊なコードヒーター（発熱線）を 
使用して、カーぺット本体％1の暖房される部分か6発生す 
る低周波の磁界^ 2を低減 ’X 3しています。 

( 特に操作する必要はありません ） 

《1電源コードや制御回路は低減されていません。 

《2低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。 
與3電磁波低減タイプのコードヒーターと、電磁波低減タイプでは 
ない一般のコードヒーターを、フェルト生地上に等間隔に配線 
して、その上を生地で覆い、さらにカーペットカバーを掛けた 
状態の試験サンプルに通電したとをの表面に発生する低周波磁 
巧の比較。電磁波低減タイプのコードヒーターの試験サンプル 
か5発生する低周波磁界び、電磁波低減タイプではないコード 
ヒーターと比べて1日日分の]下に低減しました。（当社調べ) 


なお、電磁波の人体に与える影響については、 WH 日をはじ 
めとする公的機関において疫学的には証明されていません。 

(2 日] 2年4月現在) 


く試験サンプルの条件> 

. コ—ドヒ—夕—（発熱線）の電力/長さ：約3日 3 W /3 自 .8 m 
-生地の大きさ：約1 76 cm X 88 cm 
-配線間隔：約 36 mm 
• 電源電圧：] 00 V - 已 OHz 

• 温度調節：カーぺットカバー表面び約4巳でになるよラに温度制御 
-表面温度測定方法 ： JIS C 日21日に準じ、室温： 2日む畳上で測定 
• 低周波磁界測定場所：カーぺットカバー表面の中央付近 
• 低周波磁界測定方法 ： IEC 62233を参考に当社試験室で測定 


上手な使い方 


♦をえ込みの厳しいとさは、ス I -ーブな 
ど他の暖房器具と併用して < ださい。 
ストーブなどと併用する場合は、必ず 
電気カーペットを1 m し U 上離してくだ 
さい。適温び得られないことびありま 
す。 


• 電気 カーぺッ トの カバーの 上に直接お 
座りください。座布団やクッションを 
使ラと、熱び伝わりにくくなります。 




参板の間など熱び逃げやすい床面でご使 
用になる場合は、カーぺット本体の下 
に毛足のない一般のカーぺットを敷い 
て < ださい。 



• ひざかけなどを併用すると、熱び逃げにくく効果的です。 
• ひざかけなどは、電気暖房器ながの一般のちのをお使い< 
ださい。 

•ひざかけを使わないとさは、電気カーペット 
の上に置かないでください。 



_ A 江局 _ 

座布団など保温性のよいちのを長時間同じ 
場所に載せない 

• その下の部分だけび局部的に熱<なり、置いた物や床 
ネオび変色したり、本体び故障する原因になることびあ 
ります。また、物を置いた場所しツ外の表面温度びめる 
くなる原因になることびあります。 

0 
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使い方 


カー ぺッ トを敷くときのお願い 


平らな巧面に広げて敷いてくださし、。 


A ミ主意 


卷いたままや、巧りたたんだままで使用し 
ない 

•発熱体を傷め、火災-感電の原因になることび^^ 
あります。 

お願い 


♦シワびでをないよラに、伸ばしてご使 

乂 /カバー 

用願います D シワのまま長時間使用し_ 
ていると、故障の原因1しなるしとかあ^5 

ノノノノノノノクノノノみノノノノノノノノノノノノ 

D ます。 

\床面 

• 水のかか D やすい場所、玄関□など±足で上びる場所な 

どでは絶対に使用しないでください。 



* なのよラな場所でご使用になると敷物や床面に変色 • 変お- 
割れ- すを間び生じることびあ D ますので直接敷かないで 
ください。 fr ^ P 4. 巧 ibwi な HMHW ホ Jsiwrf Sfc 

• 熱に弱い敷物の上。 

•熱に弱い床が（コルクなの床、ピータイル、フロ ー U 
ング、寄せ木や白木の床面、天然木の床面、塩化ビニー 
ルなどプラスチックシート貼りの床面）の上。 

* 床暖房の上では使用しないでください。また、電気カー 
ぺットの上に畳やフロー U ング巧などを設置しないでくだ 
さい。 

* ワックスをかけたフ n - U ングの上でご使用になると、 

ワックスの種類によっては本体のスべ U 止めび床面に残る 
場合びあります。 

* 塩化ビニール製のクッションフロアの上でご使用になる 
と、熱や湿気の霞響で本体のスべ U 止めび床面に残る場合 
びあ0ます。 

* 床びベタベタするなど、床にスべ U 止めび残った場合は、 
めるま湯に浸してよく絞った巧でふをとってください。 


家具を量、とを _ 

参脚の細いちのや、とびったちのは、本体の発熱体を傷め 
て故障の原因となりますので、必ず当て板を敷いて<だ 

な、 本を 

当て板（巳〜1 0 cm ち.厚さ1 cm IU ±) 


《床面 5 cm ち4脚のテーブルを置く場合、約20 Ok 巨の 
重さまで耐元られます。 


(お願い 


1 • ピアー 

付い/ 
• 背ち/ 
過固 

ノ、タンスなどの重い物やキヤスター（車）の 
こ椅子は載せないで<ださい。 

これ付をの椅子の脚などで 
こ荷重をかけないでください。 . 

, X ' 


本 体の下にカーぺットを敷いて使用するとを 

を願い] 


•毛足のある一般のカーぺットの上では使用しないでく 
ださい。 

• 本体の上を歩いたとさなどに、下に敷いてある一般の 
カーぺットのち足び倒れたり、起さたりずることによ 
り、本体び少しずつズレて本体にシワび発生し故障の 
原因になることびありまず。 

/電気カーペット本体 




剛画歷 

^床面、 


ijyjg 欄剛 ji が^ 毛足のある一般のカーペット 


•毛足のある一般のカーぺットが床面に敷さつめられて 
いて取りはずしできない場合は、毛足のない敷物（フエ 
ルト)や布地(シーツや毛布など)を敷いてから電気力一 
ペット本体を設置すると、ズレるのを軽減でさます。 

• 同様に、体重をかけたときに沈み込むよラな厚手のマッ 
卜や、じゅラたんの上でのご使用をおやめください。 


[: ヤグラコタツを併用する場合 ] 

〇カーぺット①中央に置きま' 

1屬 

培 

、 

す。 

[お願い） 

• コント□ーラーに布団を掛けないでください。 

•電気力一ぺットとヤグラコタツを同じコンセントで使用するとをは、ご 
家庭のブレーカーやコンセントの定格を調べてください。電気カーぺッ 
卜とヤグラコタツの合計消費電力しツ上の定格び必要です。 

温度調節をしまず。 

[お願い） 

•ヤグラコタツの温度調節ツマ5は、「中」〜「弱」または「切」にして、 
温度調節は電気カーぺットのコントローラーで行ってください。 

♦電気カーぺットの上でヤグラコタツを使用すると、電気カーぺット本体 
はヤグラコタツの熱を感じて自動的に温度を下げる働ををします。 

•豆炭コタツなど、電気を使わないコタツとの併用はおやめください。 

^- J J 
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使い方（つづき) 


ご使用の順序 


が 本体を敷きまず。 



•箱から出して広げたとをについている巧りジワはでを 
るだけ伸ばしてご使用<ださい。発熱体を傷め故障の 
原因になることびあります。 

• 本体を十分に広げられない状態では特にシワびよ D や 
すくな D ます。シワびよった状態にならないよラに本 
体を十分に広い平らな床面に敷いてください。 


電源/温度調節ツマミをお好みの位置 
〔m (做〜巧/ダニキック K 高)]に合わせまず。 

♦電源ランプび点灯します。 

•室温び高いとさに電源/温度調節ツマ5を「1」り氏）に 
近い位置にすると、暖まらないことびありますび故障で 
はありません。通電開始後、しばらくしてちめるく感じ 
る場合は電源/温度調節ツマ5を「5/ダニキック」（高） 
方向の位置に合わせて<ださい。 


を カバーを掛けまず。 


A 周埃 


カバーをはずして使用しない 

♦ほ温やけどや熱中症（脱 

水症状など）の原因にな/^^ 
ります。 




a 


電源プラグをコンセント①奥まで 
しっかり差し込みまず。 


•ご使用前に電源プラグのキャップをはずして < ださい。 

コンセント（交流1日 0V) 

A 警告 

交流1 00VlU がでは使わな 

い A 

• 义巧.感電の原因になり^、 
ます。 V V 


を 使い終わりました5 

♦電源/温度調節ツマ5を「切」にし、電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 



A 注意 

使用時がは、電源プラグを 
コンセントか5巧く 


参けびややけど、絶縁劣化に 
よる感電-漏電火災の原因 
になることがあります。 



タタ 

V m ~ フ 

み 12 3 4 5 I 

FU リ TSU 奈回入もろ お時間能！切) 

HOT CARPET ••… 電源 / 温度調節 …― 


お願い 

•コント□ーラーの上に座布団など保温性のよいちのを載せないでください。 

參専用 カバーし ツがの カバーを 使5と、生地の違いにより、適温び得られない場合びあります。 
• 熱いヤカンなどを載せないでください。 

• ヤグラコタツし U 外の他の熱器具を電気カーぺットの上で使用しないで<ださい。 

• 火の付いたタバコを落とさないでください。 

参ご家庭での室内暖房し U 外の用途には使わないで<ださい。 
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お手入れ 


曰常のお手入れのしかた 


♦ お手入れの前に必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 


〇表面のホコリを取りまず。 

参掃除機でホコ1」や遊び毛を 
取ってください。 / 


* 使い始めは、遊び毛び出ますび、掃除をするにと 
_ ちない徐々に少なくなっていをます。 _ 

0ちれた所をふき取りまず。 

参台所用中性洗剤（食器用）をめるま湯に溶かし、 
巧に含ませ、よくしぼってから巧れを毛並にそっ 
てみを取った後、タオルなどで洗剤を十分にふ 
き取ってください。 


カ バ-のお手人れに市販の力-ぺットクリ-ナ-を使う場合 

参カーぺットク1」ーナーの r ご使用ち法」に従ってください。 
参本体には使用しないでください。 



ジ ュースやコーヒーを こぼしたとを 

参乾かないラちにティッシュペーバー 
や、柔らかい巧で吸い取り、その後 
めるま湯に浸した巧をよくしぼって 
ふさ取ってください。めれたままに 
しておきまずと、本体やその下の畳 
や床にシ5び付くことびありまず。 

また、そのまま使用を続けた場合、加熱•乾燥により本体 
の発熱体におってシ S び浮き出ることびありまず。 



お願い_ 

• ベンジン • シンナー • 漂白剤などは使用しないでください。 
•コント□ーラーは、めらさないよラにしてください。 

•お手入れ後は、十分乾燥させて< ださい。 

参梅雨の時期や、電気カーぺットを長期間畳等の上に敷い 
たままにしておくと、結露してカビび発生することびあ 
ります。時々、電気カーペットと畳等の間に空気を入れ 
たり、風通しを良くしてください。 


カバーのクリーニングのしかた 


《本体は水洗いやドライク U — ニン グ、 シヤン プーク U — ニン グはでをません。 


カバ ——①クリ———ノグ I し際し cT 

"■参カバー表面の繊維は、ご使用にとちない摩擦などにより徐々に風合いび損なわれていをます。 

参ク U - ニン グをすることによつて、初期の風合いを回復するものではありません。 

♦ドライクリーニング、もみ洗い、コインランド1」一などでの丸洗いや乾燥機の使用、天日干しをすることによりカバー内部 
や裏面び傷み、粉がになって外部へ出てくることびあります。_ 


ク リーニング店へ依頼ずる場合 

参「シャンプーク U - ニング」とご指定のラえ「タンブラー 
乾燥」はしないよラに依頼してください。 

•一般にシャンプーク U - ニングとは、力一ぺットを広げた 
状態で、表面を水と洗剤でブラッシングし、その後専用の 
機械で吸い取る方法を言います。 


お願い 



参ドライク U —ニングやもみ洗いは生地を傷めますので 
おやめ < ださい。 

• タンブラ ー 乾燥はおやめください。 

ご家庭で水洗いずる場合 


A ミ 谷室やべランタ‘などの平 S な場所に広げ、水をかけ 
V まず。 


A 中性洗剤をスポンジかなに含ませ、ミ包立てるように 
vf 表@を洗いまず。 


tCi 洗剤び残 S ないように、よく水洗いしまず。 


か ちの干し竿に掛けておを整えてか5、日陰で自然乾 
Vr 燥しまず。 


ご 家庭の洗濯機で水洗いずる場合 

参カノ（一は洗濯 容量 己 kg 上でカノ（一び入る洗濯機で洗え 
ます。 r 毛布コース」で洗います。洗濯機の取扱説明書 
をよくお読みください。 

• ドラム式洗濯機など、洗濯機の種類や大きさによっては 
洗えない場合びあります。 

•落ちにくいちれは事前に部分洗いをするか、ク U - ニン 
グ店に依頼してください。 

参図のよ5に丸めて、市販の洗濯用ネットに入れてください。 


3つ肺 
! ■ 



参洗濯用ネットびルさいと洗濯機び振動し、洗濯機の故障 
の原因となることびあります。洗濯惶に合った大ささの 
ネットを使用してください。 

•洗濯用の液体中性洗剤を使用して<ださい。漂白剤や入 
ミ谷剤の入った水は使用でをません。 

♦洗濯後はミ先剤び残らないよラ、「ミち水すすざ」で十分にす 
すいだ後、柔軟仕上げ剤を使います。 

•かるく脱水し、竿に掛けて形を整えてから、曰陰で自然 
乾燥します。 


お願い1_ 

•もみ洗いは生 i 也を傷めますのでおやめください。 

参カバーの裏面はこすらないで<ださい。 

•漂白剤や入ミ谷剤の入った水は使用でをません。 

• 洗剤はよく洗い落としてください。洗剤び残ると異臭 
の原因になることびあ D ます。 


お願い 

• カバーを本体に掛けて通電しなびらの乾燥はおやめくだ 
さい。 

•乾燥機や直射曰光での乾燥はおやめ<ださい。カバーの 
変色および裏地の接着の劣化による裏地の剥びれや糸巧 
けの原因になります。 


9 





















































お手入れ（つづさ) 


ダニのおそ5じのしかた 


♦ ダニは熱と乾燥び苦手です。特にダニを気にされる方は、定期的に電気カーぺットを暖めて、表面を掃除機で掃除してください。 

本体を広げてカバーを掛け、電源プラグを イ9イ9 

コンセントに差し込みます。 _ ^ ^ 

電源/温度調節ツマミを 

「已/ダニキック」（高）にします。 _ 广 

40分 L ソ上通電した後、電源/温度調節ツ pn 
マミを「切」にします。 _良 

か 掃除機でカバー表面を掃除しまず。 I I 



タタ 



r 

L 

保管のしかた 


♦ シーズンオフなどで収納されるとを。 

/ _ 


\ 


参食物のカスや汁などび付着したままですと、な管 
中にカビや虫び発生する原因になりますのでよく 
取り除いてください。 


〇 


湿気を除去します。 

♦電源/温度調節ツマミを「5/ダニキック」憶） 
にして約3時間通電します。 

参湿気を含んだままにしておくと、異臭やカビの発 
生の原因になることびあります。 


^図のょぅに巧りたたみまず。巧巧り） 

W ① ⑨③④⑥ 


I 
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私⑥ 


A を意 


ナフタリンなどの防虫剤は使用しない 

参コント□ーラー部を傷め、過熱し义災の原因になることびあります。 


0 


お願い 

•電気カーぺットは湿気の少ない場所にな管 
してください。 

•巧りたたんだ電気カーぺットの上に物を置 
かないで < ださい。 


困ったとを 


故障かな？と思った5 


■修理を依頼される前にち5—度お調べ < ださい。 


症が 

お調べください 

処置 

参照ページ 

暖 

か 

< 

な 

ら 

な 

い 

電源ランプび消灯 
している 

電源プラグび確実に差し込まれていますか？ 

奥まで確実に差し込んでください。 

8 

ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていません占、？ 

確認してください。 

— 

電源ランプび点灯 
している 

電源/温度調節ツマ 5 び 「1」 り氏）に近い位 
置になっていませんか？ 

電源/温度調節ツマ=を高めの位置でお使い< 
ださい。 

己 • 8 

コント□ーラーの上に保温性のよいちのが載っ 
ていませんか？ 

コント□ーラーの上のちのを取り除いてくださ 
い。 

— 

熱び逃げやすい床面で使用していませんか？ 

連続通電防止機能び働いています。電気カー 
ペット本体の下全体に一般のカーペット、フエ 
ルト、毛巧などを敷いてください。 

4-6 

電源ランプび点滅 
している 

運転開始か日日時間び経過していませんか？ 

電源/温度調節ツマ5を一度「切」にしてから 
再度入れなおして < ださい。 

6 

本体にシ5びでをて 
いる（発熱線に沿つ 
て焦げたよラに見え 
る） 

お茶などをこぼしたことびありませんか？ 

(ご使用にともない、ミちれび浮を出てくること 
びお D ます。） 

タオル等をめるま湯に浸し、よく絞ってか5、シ 
5の表面を軽くたたいてみてください。巧に色び 
移れば水溶性の巧れでず。（焦げではありません。） 

電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 

9 

めるく感じる 

座布団など保温性のよいちのを載せていません 
わ、？ 

置いたちのの下だけび熱< なり、他の部分の温度び 
ほくなります。座巧団などを取り除いてください。 

6 

他の暖房器具の熱び直接当たっていませんか？ 

他の暖房器具から離して < ださい。 

巨 


10 


































































故障かな？と思った 5 (つづき) 


症状 

お調べください 

処置 

参照ページ 

電源を入れてか 5 吕 
時間ぐ 5 いずると暖 
かくなる 

熱び逃げやすい床面で使用していませんか？ 

連続通電防止機能び働いています。本体の下に 
ち足のないフェルトやち巧などを敷いて熱び逃 
げないよラにして < ださい。 

4 •巨 


■電源コード、電源プラグは、とをどさ点検してください。 


• 電源コードの被ふくび傷んでいる。 


•電源コード、電源プラグび傷んでいます。 


•使用中、電源コード、電源プラグの一部び熱い。 

> 

直ちに電源プラグをコンセントから抜い 


•使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなっ 

て、お買い上げの販売店に点検-修理を 


たり、めるくなったりする。 


依頼してください。 



※お買い上げから数シーズン （3 〜已年）たちましたら、ご使用上支障びな < てちま全のため、お買い上げの販売店に点検をご 
相談 < ださい。 


保証と アフターサービス 


保記書 

• お買い上げの際に、所定事項び記入されている保証書をお買い上げの販売店より化ずお受 
け取り<ださい。な証書びありませんと、無料修理な証期間中でち代金を請ホされる場合 
びありますので、大切にな巧してください。 

保証期間 

•イ呆証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

参無料修理保証期間中に故障び起さた場合は、保証書をご提示のラえ、お買い上げの販売店 
に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理 

参保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談<ださい。当社は販売店 
からのま文により補修用性能部品を販売店に供給します。 

補修用性能部品の 
保有期間について 

参当社はこの電気カーぺットの補修用性能部品を製造な切り後、6年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために化要な部品のことで、カノ（一は除 
をます。 

ご贈答品などで販売店に 
修理依頼びでさない場合 

♦お近<の当社製品取扱店か、裏表紙の全国サービスネットワークに記載されている当社 
コールセンターまたは最寄りのサービスセンターへご相談ください。 


♦お名…な証書に書いてあります。 ♦お名前、ご住所 

修理を依頼されるとさ ♦症状…できるだけ詳しく ♦電話ま号 

参お買い上げ年月日'''保証書に書しにあります。 参道順'''付近の目印も 


仕様 


本体-カバーセット 

お名 

HC-13B1H-T 

本体(ヒーターユニット） 

お名 

HC-13 目1お 

定格 

交流100 V-30 己 W 

表面材質 

ポリエステル 1 日日〇/〇 

電源コード 

1 .5m 

サ法 

1 80cm X 11 0cm 

質量 

約2.已 kg 

カ パー 

お名 

HC-13B1H-T 専用 カバー 

ま面材質 

ポリエステル 1 日日〇/〇 

寸法 

1 85cm X 11己 cm 

質量 

約1 .5 kg 

温度調節目盛 

「己/ダニキック」 

(高） 

「引 

(中） 

表面温度&1 

約4己で 

約36て： 

消費電力量& 2 (1 時間あたり） 

約16 日 Wh 

約11 日 Wh 

電気代 X‘3 (1 時間あたり） 

約3.已円 

約 2.4 円 


《カバーのみの販売はしておりません。 


* 表面温度および消費電力量は、曰本電機工業会の測定ち法に基づいて測定した値です。実際に使用されるとをは、室温、 
どの部屋の構造や使用状態によ0多少異な0ます。 

《1表面温度……室温20でで、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、 3k 目荷重を加えた状態での測定値です。 

※乙消費電力量…室温1已でで、畳の上に電気力一ぺットを一枚に面ブ、已時間通電したとをの平均値です。 

《3電気代 . 電力料金目安単価 IkWh 当たり22円（税込）として、消費電力量をちとに算出しています。 

電気代の目まとしてください。 

* 上記測定値は専用のカノ（一を使用した場合を示しています。 


床面な 


11 














































全国 サービスネットワーク 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付け<ださい。転居や贈 
答品などでお困りの場合は、最畜りのサービスセンターへご相談<ださい。 


♦サービスセンター 


化ミ毎道-ま化地区 


中部-近畿地区 

1 化巧道を域-青森■巧田■岩手■宮城■山形-福島地区 

静岡•置山•石 jll ■福井*岐阜-愛知*兰重-滋賀-京都-大販 • 
兵庫•奈良-和歌山地区 

化海道 aOl 1 (241) 4622 (代） 



: 0巨 0-0007 
盛岡 a 019 (638)已130 (代） 

干 020-089] 岩手県紫波郡え巾町流通センター南 3-9 -已 
仙台 a 022 (239) 已106 (代） 

干 983-0034 仙台巿宮城野区扇町3-巳-己 
山お a 023 (日4已）日330 (代） 

干990 -0 扫3吕山形市城西町 4-20-31 
郡山 a 024 (922) 已己70りち） 

〒 963-8024 郡山市朝日 2-1- 已丸义ビル10己号 


首都圏地区 


東京地区および新漏 • 群馬 • 栃木 • 埼玉•千葉•茨城 • 神奈 j 11 •静岡 • 
山梨-長野地区 


まま第一 a 03 (6841) 9331(代） 

干 ] 吕已 -006 吕東京都葛飾区青戸 4-20-22 エクセレンツ青戸公園 
東京第二 a 0422 (已 3) 6709 (代） 

干] 80-0014 武蔵野市関前 3- 1己-10秋山ビル]階 
東京第王 a 0426 (36) 已日97 (代） 

〒 ] 92-09 14八王モ市片倉町 3] ]-1 U - べ片倉]階 
新漏任02己 （28 已 ） 1136り戈） 

干9己 0-09 白2 新漏巿中央区出来島 2-12-1 ティーアンドケイ出来島1階 
高崎 a 027 (328) 0711(代） 

干 370-0831 高崎巿あら町已 -1 日 
宇都宮 a 028 (662) 8221(代） 

干321-日912 宇都宮市石井町2已78 
さいたま 巧 048 (668) 4812 (代） 

干331-日81 ] さいたま市：!ヒ区吉野町吕-202-] 

千葉 a 047 (484) 910已（代） 

干27巨-曰02已 A 千巧巿勝田台南 2-1 日-42ソルボンタ7ンション101号室 
神蔚幡 - a 044 (861) 782已（代） 

干 213-8502 川幢巿高津区末長 ]]] 曰 
巧奈川第二 a 046 (401) 1己30 ( 代） 

干吕 43-001 8 厚木巿中町4-已 -1 1平本ビル1階 
静岡0 0已4 (237) 88己9りち） 

干4吕 2-8034 静岡市駿巧区高松 2- 1 7-33 
お本 a 0263 (27) 3246 (代） 

干 390-0841 お本市港 3-10-1 1巧井ビル1階 


お松 
金 ミ 尺 
名ち屋 
重 


京 

関 


都 

西 


〇已3 (464) 0068 (代） 

43己-0048 お松市東区上西町3已-已 
076 (291) 23己4 (代） 

921-8014 金が市糸田 1-7] 

〇已2 (77 已）1847 (代） 

46己-0028 名ち屋市名東区猪高台 ]- 131已 
〇已9 (232) 7407 (代） 

已1 4-0 102津市栗真町屋町1709 
07已 （931) 0486 (代） 

60 1-8213 京都巿南区父世中父世町已 -2-1 日本鉱産ビルグラ A イツ1階 
072 (332) 3603 (代） 

己 80-0004 松原市西野々 2- 1 -4 已 


中国.四国地区 


I 岡山-広島-鳥取-島根-山□-徳島■香り I ■愛媛-高知地区 I 

岡山 a 086 (244) 4217 (代） 

干 700-0924 岡山市化医大元 2-4-3 ヤマシタ大元ビル]階 
広島 a 082 (503) 已118 (代） 

干 733-003 己広島市西区南観音己-11 - 12 
松江任08已2 (21) 9014 (代） 

干690-001己松江市上乃木 9-2-1 7シェルブラン102 
四国な087 (88 已）1111(代） 

干761 -8084 高お市一宫町 258-1 


九州地区 


I 福岡-佐賀■長崎-熊本-大分-宮崎-鹿お島-沖縄地区 I 

福岡 a 092 (5 已 2) 143己（代） 

〒扫]已 -003 1福岡市南区清水 2-9-29 
化九州な 093 (921) 4已72 (代） 

干 802-0064 化九州巿ル倉:!ヒ区片野 4-3-1 8木村ビル]階 
負長本 a 096 (206) 9300 (代） 

干扫6吕-〇日已〇 熊本市水前寺 2-2-5 カーサ水前寺]階 
九州南 a 099 (2 已 4) 日已〇己（イち） 

干 890-0073 鹿お島市宇宿 3-17-13 


《住所•電話番号は変更になることびありまずのでご了承ください。 

(吕 0] 2年巨月現在） 


技術のご相談を集中してお受けします。 

A 

巧^ 0570 -089-333 

受付時間（年中無休) 


9 : 00 〜 18 : 00 


ナビつ Y 阿レ脑 FAX 0120 -070-247 

(フリーダイヤル） 



ナビダイヤルは、 PHS および IP 電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。 

狂044 (857) 3000 (代） 



•ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。 


インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。 
URL http : //www.Tujitsu- 径 eneral.com/jp/support/ 


弓 

長年ご使用の電気力一ぺットの点検を！ 

このようなをがはありませんか。 

•温度調節ツマミを「1」（ほ）にしても電気力ーペット本体が 
異常に熱いとき。 . 

参ときどき暖かくならないとき。 

♦電源コード、電源プラグ、コンセント、コント□-ラーが異し/ 
常に熱いとき。 

♦電気カーぺット本体が破れたり、すり切れたとき。 

•通電中に焦げ臭いニオイがする。 

♦その他の異常や故障がある。 

ご使用を中止してください。 

故障や事故防止のため、すぐに電 
源プラグをコンセントから抜いて、 
お買い上げの販売店または当社 
コールセンターに点検-修理をご 
相談 < ださい。 



株式会社富±通ゼネラル 


〒吕 13-8502 り I 崎市高津区末長1116番地 















































